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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-1, REV. K 


0 
*C182IR-101-1, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


2 
C182IR-1010-1 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA. 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA. 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA. 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


10 
IR-1040-1 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


11 
IR-1050-1 
CAP 
1 
EA. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA. 


13 
IR-1070-1 
CAP ASSY. 
1 
EA. 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA. 


16 
MS35207-264 
SCREW 
9 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-2, REV. K 


0 
*C182IR-101-2, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


1 
AN525-10R14 
SCREW 
2 
EA. 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


5 
C182IR-2100-1 
SPACER 
2 
EA. 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA. 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA. 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA. 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


10 
IR-1040-1 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


11 
IR-1050-1 
CAP 
1 
EA. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA. 


13 
IR-1070-1 
CAP ASSY. 
1 
EA. 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA. 


15 
MS21042L3 
NUT 
2 
EA. 


16 
MS35207-264 
SCREW 
9 
EA. 


17 
NAS1149D0363J 
WASHER 
4 
EA. 


20 
C182IR-1010-2 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-3, REV. K 


0 
*C182IR-101-3, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


2 
C182IR-1010-1 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA. 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA. 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA. 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA. 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA. 


16 
MS35207-264 
SCREW 
9 
EA. 


18 
IR-1050-2 
CAP 
1 
EA. 


19 
IR-1070-2 
CAP ASSY. 
1 
EA. 


21 
IR-1040-2 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-4, REV. K 


0 
*C182IR-101-4, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


1 
AN525-10R14 
SCREW 
2 
EA. 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


5 
C182IR-2100-1 
SPACER 
2 
EA. 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA. 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA. 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA. 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA. 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA. 


15 
MS21042L3 
NUT 
2 
EA. 


16 
MS35207-264 
SCREW 
9 
EA. 


17 
NAS1149D0363J 
WASHER 
4 
EA. 


18 
IR-1050-2 
CAP 
1 
EA. 


19 
IR-1070-2 
CAP ASSY. 
1 
EA. 


20 
C182IR-1010-2 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


21 
IR-1040-2 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-5, REV. K 


0 
*C182IR-101-5, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA. 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA. 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA. 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA. 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA. 


15 
MS21042L3 
NUT 
2 
EA. 


17 
NAS1149D0363J 
WASHER 
4 
EA. 


18 
IR-1050-2 
CAP 
1 
EA. 


19 
IR-1070-2 
CAP ASSY. 
1 
EA. 


22 
C182IR-1120-13 
SUPPORT HARDWARE, SHIM 
1 
EA. 


23 
MS27039-1-11 
SCREW 
6 
EA. 


24 
MS27039-1-08 
SCREW 
4 
EA. 


25 
NAS1149D0463J 
WASHER 
1 
EA. 


26 
NAS1149D0332J 
WASHER 
21 
EA. 


27 
MS27039-1-10 
SCREW 
5 
EA. 


28 
C182IR-1010-3 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


29 
C182IR-5000-4 
PLACARD 
1 
EA. 


30 
IR-1040-2 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


32 
C182IR-1120-11 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA. 


33 
C182IR-1120-12 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA. 


34 
IR-1050-4 
CAP (OPTIONAL) 
1 
EA. 


35 
IR-1070-4 
CAP ASSY. (OPTIONAL) 
1 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-6, REV. K 


0 
*C182IR-101-6, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


1 
AN525-10R14 
SCREW 
2 
EA. 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA. 


5 
C182IR-2100-1 
SPACER 
2 
EA. 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA. 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA. 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA. 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA. 


15 
MS21042L3 
NUT 
2 
EA. 


17 
NAS1149D0363J 
WASHER 
4 
EA. 


18 
IR-1050-2 
CAP 
1 
EA. 


19 
IR-1070-2 
CAP ASSY. 
1 
EA. 


22 
C182IR-1120-13 
SUPPORT HARDWARE, SHIM 
1 
EA. 


23 
MS27039-1-11 
SCREW 
6 
EA. 


24 
MS27039-1-08 
SCREW 
4 
EA. 


25 
NAS1149D0463J 
WASHER 
1 
EA. 


26 
NAS1149D0332J 
WASHER 
21 
EA. 


27 
MS27039-1-10 
SCREW 
5 
EA. 


28 
C182IR-1010-3 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


29 
C182IR-5000-4 
PLACARD 
1 
EA. 


30 
IR-1040-2 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 


32 
C182IR-1120-11 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA. 


33 
C182IR-1120-12 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA. 


34 
IR-1050-4 
CAP (OPTIONAL) 
1 
EA. 


35 
IR-1070-4 
CAP ASSY. (OPTIONAL) 
1 
EA. 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-7, REV. K 


0 
*C182IR-101-7, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA 


15 
MS21042L3 
NUT 
2 
EA 


17 
NAS1149D0363J 
WASHER 
4 
EA 


22 
C182IR-1120-13 
SUPPORT HARDWARE, SHIM 
1 
EA 


23 
MS27039-1-11 
SCREW 
6 
EA. 


24 
MS27039-1-08 
SCREW 
4 
EA 


25 
NAS1149D0463J 
WASHER 
1 
EA 


26 
NAS1149D0332J 
WASHER 
21 
EA 


27 
MS27039-1-10 
SCREW 
5 
EA 


28 
C182IR-1010-3 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA 


32 
C182IR-1120-11 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA 


33 
C182IR-1120-12 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA 


34 
IR-1050-4 
CAP 
1 
EA 


35 
IR-1070-4 
CAP ASSY. 
1 
EA 


36 
IR-1040-4 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA 
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ITEM # 
P/N 
DESCRIPTION 
QTY 
TYP 


Bill of Materials 


*C182IR-101-8, REV. K 


0 
*C182IR-101-8, REV. K 
SUPPORT INST'N 
1 
KIT 


1 
AN525-10R14 
SCREW 
2 
EA 


3 
C182IR-2000-1 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA 


4 
C182IR-2000-2 
MOUNT PLATE ASSY. 
1 
EA 


5 
C182IR-2100-1 
SPACER 
2 
EA 


6 
C182IR-5000-2 
PLACARD 
1 
EA 


7 
CR3212-4-03 
RIVET 
2 
EA 


8 
CR3213-4-03 
RIVET 
10 
EA 


9 
ES00140-3 
EXTRUSION 
10 
IN. 


12 
IR-1060-1 
BOLT 
1 
EA 


14 
IR-3000-1 
EXPANSION PLUG 
1 
EA 


15 
MS21042L3 
NUT 
2 
EA 


17 
NAS1149D0363J 
WASHER 
4 
EA 


22 
C182IR-1120-13 
SUPPORT HARDWARE, SHIM 
1 
EA 


23 
MS27039-1-11 
SCREW 
6 
EA. 


24 
MS27039-1-08 
SCREW 
4 
EA 


25 
NAS1149D0463J 
WASHER 
1 
EA 


26 
NAS1149D0332J 
WASHER 
21 
EA 


27 
MS27039-1-10 
SCREW 
5 
EA 


28 
C182IR-1010-3 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA 


32 
C182IR-1120-11 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA 


33 
C182IR-1120-12 
SUPPORT HARDWARE, ANGLE 
1 
EA 


34 
IR-1050-4 
CAP 
1 
EA 


35 
IR-1070-4 
CAP ASSY. 
1 
EA 


36 
IR-1040-4 
SUPPORT ASSY. 
1 
EA. 
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